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St. Annastraat Grootstalselaan: Standplaats 4-Daagsemarsen 22-7-2016 - apv 
vergunning - Bijzondere wetten - Vergunning verleend 

Gepubliceerd op: 23-06-2016 

Omschrijving: Standplaats 4-Daagsemarsen 22-7-2016 (St. Annastraat Grootstalselaan) 

Activiteiten: Evenement; 

Zaaknummer: Z16.011472 
Product: apv vergunning 
Ontvangst: 21-03-2016 

Definitieve beschikking verzonden: 17-06-2016 

Soort: Vergunning verleend 

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 18 juni 2016 tot en met 30 december 1899. 

Toelichting: 

Het besluit ligt ter inzage bij de informatiebalie van de Stadswinkel. 

In verband met de verhuizing van de Stadswinkel is deze gesloten op donderdag 28 en vrijdag 29 april 
2016. Op maandag 2 mei 2016 opent de Stadswinkel haar deuren op Mariënburg 30. 

Bezwaarmogelijkheid: 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen. 

Adres: postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=CF19A590-08B0-4584-BF2C-3E6EA5F8EBFE 
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